

Οίςΐυΐί^ϊιςηθϋ 6γ 
νΑΚνΑΡΑΖΑΟΗΛ 
ϋβΐθ: 2018.01 .ΜπΟ: 19:08 
ΕΕΤ 

Ρθ35θπ: δίβΗΒο ΡϋΡ 
(θΓηβθύύθά) | 
ίοοβίίοη: Α0τβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρθ0Γ3ίίθ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


66245 


29 Δεκεμβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 4694 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 3362/77/5-12-2 017 

Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών οι¬ 
κισμού «Πηγάδια I (Ξάνθης)». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας 
κατ' ορόφους» (ΦΕΚ4/Α79-1-1929) όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδι¬ 
οκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου 
οικοπέδου» (ΦΕΚ232/Α715-11-1971). 

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως 
κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α721 -10-1967) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 
(ΦΕΚ 145/Α721-7-1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 
του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α721-9-1973). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής 
συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31 /Α79-2-2004). 

5) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α7 
18-4-2013. 

6) Την αριθμ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση Διοικητή 
ΟΑΕΔ. 

7) Την αριθμ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. 
ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 3347 Γνωμοδότηση 
της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθε¬ 
τικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ. 

8) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 3153/195/14-2-2017 
(ΦΕΚ 474/Β717-2/2017) σε συνδυασμό με την αριθμ. 
536/13/28-2-2017 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ. 

9) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 13097/661/13-4-2017 
(ΦΕΚ 143/Β725-4-2017). 

10) Την αριθμ. 28/1 -12-2017 πράξη κατάθεσης εγγράφων 
της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Καρατζίνη του 
Αθανασίου, περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του 
Οικισμού ΠΗΓΑΔΙΑ I (ΞΑΝΘΗΣ), στον οποίο περιλαμβά¬ 
νονται πίνακες κατανομής ποσοστών, γενικά σχέδια του 
οικισμού (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, γενικής διά¬ 
ταξης, αρχιτεκτονικά κ.λπ.), καθώς και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης του οικισμού, προβαίνουμε: 


Στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικισμού «ΠΗΓΑΔΙΑ I (ΞΑΝΘΗΣ)» που οικοδομήθηκε με 
δαπάνη του τ. Ο.Ε.Κ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο, κείμενο 
στο αγρόκτημα Πηγάδια του οικισμού Πηγαδιών Ν. Ξάνθης 
(νυν αγρόκτημα ΠηγάδιατηςΤοπικής κοινότητας Πηγάδια, 
της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας του Δήμου Αβδήρων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης). 

Ο οικισμός αποτελείται από δύο οικοδομικά τετράγωνα 
με αριθμούς Ο.Τ.1 (153γ κοινόχρηστο τεμάχιο) και Ο.Τ.2 
(153ε κοινόχρηστο τεμάχιο), τα οποία περιλαμβάνουν εί¬ 
κοσι οκτώ (28) κατοικίες διατεταγμένες σε πέντε (5) στοί¬ 
χους, για την ανέγερση των οποίων εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 
ΝΑ215/2001 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ξάνθης 
(Ανέγερση 6 Διωρόφων Συγκροτημάτων 28 κατοικιών). 

Η κλήρωση των κατοικιών του προαναφερόμενου οικι¬ 
σμού πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2004 ενώπιον Επιτρο¬ 
πής που προβλέπεται από το άρθρο 15 του κανονισμού 
«Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικιών και δανείων υπό 
του ΟΕΚ» ΦΕΚ 661/Β71971 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και ισχύει. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (9.686 ιτι2), 
ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του 
ΟΑΕΔ, ως καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ, κείται στην Κτη¬ 
ματική Περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
ορίζεταιδεμεταστοιχείαΑ,Β,Γ,Δ,Η,Θ,Ι,Κ.Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Ε,Ζ,Α, 
όπως αυτό εμφανίζεται στο από Σεπτέμβριο 1997Τοπο- 
γραφικό Διάγραμμα Οικισμού «ΠΗΓΑΔΙΑ I (ΞΑΝΘΗΣ)»,της 
Δ/νσης Μελετών Έργων Ο.Ε.Κ. τμήμαΤοπογράφησης, που 
συντάχθηκε από τη Χρυσαειδή Ευσταθία και Πολυχρονιά- 
δου Όλγα, Τοπογράφους Μηχανικούς της Δ/νσης Μελετών 
Έργων Ο.Ε.Κ. 

Συνορεύει: 

ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων πενήντα έξι 
(56,00 ητ) με αγροτικό δρόμο Διανομής και επί πλευρών 
Η-Θ μήκους έξι μέτρων (6 ητ) και Θ-Ι μήκους ογδόντα μέ¬ 
τρων (80,00 ητ) με το κοινόχρηστο τεμάχιο 172. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευρών Β-Γ μήκους μέτρων εβδομή¬ 
ντα τεσσάρων (74,00 γπ), Γ-Δ μήκους μέτρων δεκατεσ¬ 
σάρων (14,00 γπ) και Δ-Η μήκους μέτρων έξι (6,00 ππ) με 
αγροτικό δρόμο Διανομής. Επί πλευράς Ι-Κ μήκους μέ- 
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τρων σαράντα εννέα και πενήντα εκατοστών (49,50 ιτι) 
με τα υπ' αριθμ. 185 και 186 κοινόχρηστα τεμάχια. 

ΝΟΤΙΑ επί πλευρών Ν-Ξ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 
εβδομήντα δύο εκατοστών (23,72 ητ), Ξ-0 μήκους μέτρων 
είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50 ητ) Ο-Π μήκους 
μέτρων δεκαεννέα και πενήντα ένα εκατοστών (19,51 ητ) 
και Π-Ρ μήκους μέτρων πέντε και πέντε εκατοστών (5,05 ητ) 
με τα υπ' αριθμ. 153ζ και 1153η κοινόχρηστα τεμάχια. Επί 
πλευράς Κ-Λ μήκους σαράντα επτά μέτρων και πενήντα 
εκατοστών (47,50 ητ) με το κοινόχρηστο τεμάχιο 153β. 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευρών Ρ-Ε μήκους μέτρων είκοσι 
εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστών (29,98 ητ) και Ε-Ζ μή¬ 
κους μέτρων δεκαπέντε και είκοσι τριών εκατοστών (15,23 
ηη) με το κοινόχρηστο τεμάχιο 151 και επί πλευράς Μ-Λ 
μήκους επτά μέτρων και πενήντα ένα εκατοστών (7,51 ητ) 
με κοινόχρηστο τεμάχιο 153η. 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων εβδομή¬ 
ντα τεσσάρων (74,00 ητ) με το κοινόχρηστο τεμάχιο 151. 

2. Το εν λόγω οικόπεδο κείμενο σε εκτός σχεδίου περιοχή 
του οικισμού Πηγαδιών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του 
Ο.Ε.Κ. από παραχώρηση (δωρεά) με βάση την με αριθμό 
πρωτ. 2604/18-4-1997 απόφαση του Περιφερειακού Δι¬ 
ευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα 
με την οποία παραχωρούνται τα υπ' αριθμ. 153γ και 153ε 
κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Πηγάδια Ξάνθης 
(εκτός Σχεδίου Πόλεως) και η οποία μεταγράφηκε νόμιμα 
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης 
με αύξοντα αριθμό 252, τόμος 1059 στις 16 Ιουνίου 2000. 

Στη συνέχεια εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην 
εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Πηγαδιών Περιφερει¬ 
ακής Ενότητας Ξάνθης για την εκτέλεση επείγοντος στε- 
γαστικού προγράμματος του ΟΕΚ «ΠΗΓΑΔΙΑ I (ΞΑΝΘΗΣ)», 
με υπ' αριθμ. 313/4-2-1999 απόφαση Υπουργού ΟΙΚΟΝΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157/Δ711-3-1999. 

3. Η ανωτέρω οικοπεδική έκταση αποτελείται από ένα 
τμήμα έκτασης 4.886 ιη2 (κοινόχρηστο τεμάχιο 153γ) 
και ένα τμήμα έκτασης 4.800 πτ2 (κοινόχρηστο τεμάχιο 
153ε) όπως φαίνεται στο από Σεπτέμβριο 1997Τοπογρα- 
φικό Διάγραμμα Οικισμού «ΠΗΓΑΔΙΑ I (ΞΑΝΘΗΣ)», της 
Δ/νσης Μελετών Έργων Ο.Ε.Κ. τμήμαΤοπογράφησης, που 
συντάχθηκε από τη Χρυσαειδή Ευσταθία και Πολυχρονιά- 
δου Όλγα,Τοπογράφους Μηχανικούς της Δ/νσης Μελετών 
Έργων Ο.Ε.Κ. 

4. Επί της συνολικής οικοπεδικής έκτασης του οικισμού 
ΠΗΓΑΔΙΑ I, των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι τε¬ 
τραγωνικών μέτρων (9.686 ιτι2): 

α) τα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα έξι εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου 
(6.732,56 ιτι2), των οικοδομικών τετραγώνων 1 και 2, με¬ 
ταβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα στις 28 προανα- 
φερθείσες κατοικίες των οικιστών, 

β) τα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα επτά εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου 
(2.951,37 ιτι2) των κοινόχρηστων χώρων και δρόμων εντός 
του οικισμού, παραχωρούνται στον Δήμο Αβδήρων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης άμα τη καταθέσει και τη 
μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τους 
νόμους ν. 690/1948, ν. 1337/1983, ν. 4430/2016 και δεν 
μεταβιβάζονται στους οικιστές με τη μεταβίβαση σε κάθε 


έναν από αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας 
του και γ) δύο τετραγωνικά μέτρα και επτά εκατοστά του 
τετραγωνικού μέτρου (2,07 ιη2) [ποσοστό ίσο με το ένα 
χιλιοστό (1 %ο) της συνολικής επιφάνειαςτου Ο.Τ.2] παραμέ¬ 
νουν στην κυριότητα του Ο.Α.Ε.Δ., λόγω μη εξάντλησης του 
συντελεστή δόμησης στο συγκεκριμένο ΟικοδομικόΤετρά- 
γωνο και αναλογούν σε υπολειπόμενη δόμηση 209,36 ιτι2. 

5. Με την έκδοση της υπ' αριθμ. ΝΑ215/2001 οικοδο¬ 
μικής άδειας της Πολεοδομίας Ξάνθης εγκρίθηκε η ανέ¬ 
γερση έξι (6) διωρόφων συγκροτημάτων είκοσι οκτώ (28) 
κατοικιών. 

6. Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3741/1929 όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971, 
τα άρθρα 1002 και 1117 του α.κ. και το άρθρο 10 α.ν. 163/ 
1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα 
ν.δ. 946/1971 και 145/1973 και το ν. 3227/2004 (άρθρο 20). 

7. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών 
οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του 
εν λόγω οικισμού οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και 
η επιφάνεια των Ο.Τ.1 ή κοινόχρηστο τεμάχιο 153γ και Ο.Τ.2 
ή κοινόχρηστο τεμάχιο 153ε κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέ¬ 
του που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται παρακάτω: 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙ¬ 
ΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο 
οικόπεδο και φαίνεται στο από τον Απρίλιο 2000 Α/4α Δι¬ 
άγραμμα Κάλυψης, της Δ/νσης Μελετών Έργων, του τμή¬ 
ματος Πολεοδομιικών Μελετών του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας, περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) στοίχους με 
αριθμούς 1,2,3,4, και 5, διατεταγμένους στα Ο.Τ.1 (Στοίχοι 
1,2,3) και Ο.Τ.2 (Στοίχοι 4,5), στους οποίους αντιστοιχούν 
συνολικά είκοσι οκτώ (28) κατοικίες. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται και 
διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρακάτω 
αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμενες: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1 ή κοινόχρηστο τεμάχιο 153γ 

Το Ο.Τ.1 ή κοινόχρηστο τεμάχιο 153γ υπό τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ όπως αυτό εμφανίζεται στο από τον Απρί¬ 
λιο 2000 Α/4α Διάγραμμα Κάλυψης Οικισμού «ΠΗΓΑΔΙΑ I 
(ΞΑΝΘΗΣ)» της Δ/νσης Μελετών Έργων, του τμήματος Πο- 
λεοδομικών Μελετών, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικί¬ 
ας, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσά¬ 
ρων και ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (4.664,86 ιπ2) 

Συνορεύει: 

Βόρεια επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων πενήντα και εί¬ 
κοσι τεσσάρων εκατοστών (50,24 ητ) με αγροτικό δρόμο 
διανομής. 

Ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν οκτώ 
και πενήντα εννέα εκατοστών (108,59 ητ) με αγροτικό δρό¬ 
μο Διανομής. 

Νότια επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι έξι και εί¬ 
κοσι τριών εκατοστών (26,23 ητ) με υφιστάμενο ασφαλ- 
τόδρομο. 

Νοτιοδυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων οκτώ και 
πενήντα τεσσάρων εκατοστών (8,54 ητ), επί πλευράς Ε-Ζ 
μήκους μέτρων δεκαοκτώ και εβδομήντα εκατοστών 
(18,70 ητ), επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων τριών και πε- 
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νήντα δύο εκατοστών (3,52 πί) και επί πλευράς Η-0 μήκους 
μέτρων πενήντα και είκοσι οκτώ εκατοστών (50,28 ιη) με 
υφιστάμενο ασφαλτόδρομο. 

Βορειοδυτικά επί πλευράς Θ-Ι μήκους μέτρων δεκαέξι 
και τριάντα τριών εκατοστών (16,33 πτ) και επί πλευράς Ι-Α 
μήκους μέτρων δεκατριών και ογδόντα επτά εκατοστών 
(13,87 γτί) με υφιστάμενο ασφαλτόδρομο. 

Περιλαμβάνει συνολικά τρεις (3) στοίχους με αριθμούς 
1, 2 και 3 οι οποίοι περιέχουν είκοσι (20) κατοικίες όπως 
κατωτέρω περιγράφονται: 

Α. ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1): 

Ο Στοίχος ένα (1), εντός του Ο.Τ.1, όπως απεικονίζεται στο 
από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρω- 
σης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της Διεύθυν¬ 
σης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 
αποτελείται από ένα (1) κτίριο διώροφης τετρακατοικίας 
τύπου 252-Α00. 

Το κτίριο τύπου 252-Α00 αποτελείται από το υπόγειο, το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, αποθήκη πετρε¬ 
λαίου και τις αποθήκες Α, Β, Γ, και Δ που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο 
και δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση ένα (1) και δύο(2) όπως 
φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, 
της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτήρες 
γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12) στο από Ιούλιο 2001, Α2 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση τρία (3) και τέσσερα (4) όπως 
φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, 
της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτήρες 
άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο από Ιούλιο 2001, Α3 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Η με αριθμό ένα (1) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (1 17,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 
%ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 
0,34, πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία 
χιλιοστά (53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νό¬ 
τια: Με την υπ' αριθμ. δύο (2) κατοικία του ισογείου του 
ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και 
με την είσοδο του κτιρίου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οι¬ 
κοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. 


Στην κατοικία με αριθμό ένα (1) αντιστοιχεί αποθήκη στο 
υπόγειο με στοιχείο γάμα (Γ) εμβαδού σαράντα τριών τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και ογδόντα έξι εκατοστών (43,86 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και εννιακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (1,978 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννέα και είκοσι τρία 
εκατοστά (9,23 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9%ο), ψήφους 
στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9%ο), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό δύο (2) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,34, 
πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. ένα (1) κα¬ 
τοικία του ισογείου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου με 
το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο του κτιρίου. Ανατολικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με 
το κλιμακοστάσιο. 

Στην κατοικία με αριθμό δύο (2) αντιστοιχεί αποθήκη στο 
υπόγειο με στοιχείο άλφα (Α) εμβαδού σαράντα τριών τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και ογδόντα έξι εκατοστών (43,86 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και εννιακόσια εβδομήντα εννέα χιλιοστά (1,979 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννέα και είκοσι τρία 
εκατοστά (9,23 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους 
στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό τρία (3) κατοικία που βρίσκεται στον Α’ 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 
0,29, πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία 
χιλιοστά (53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο 
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οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νό¬ 
τια: Με την υπ' αριθμ. τέσσερα (4) κατοικία του Α' ορόφου, 
του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου και με το κλιμακοστάσιο. 
Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το κλιμακο¬ 
στάσιο. Στην κατοικία με αριθμό τρία (3) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο δέλτα (Δ) εμβαδού σαράντα 
επτά τετραγωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών 
(47,61 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.1 δύο και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,148 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο 
εκατοστά (10,02 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους 
στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9%ο), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό τέσσερα (4) κατοικία που βρίσκεται στον Α' 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Λ/(I, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,29, 
πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. τρία (3) 
κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου 
και με το κλιμακοστάσιο. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. 

Στην κατοικία με αριθμό τέσσερα (4) αντιστοιχεί αποθή¬ 
κη στο υπόγειο με στοιχείο βήτα (Β) σαράντα επτά τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (47,61 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 
δύο και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,148 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά 
(10,02 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους στο κτίριο 
εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Β. ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2): 

Ο Στοίχος δύο (2), εντός του Ο.Τ.1, όπως απεικονίζεται 
στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας, αποτελείται από δύο (2) κτίρια διώροφηςτετρα- 
κατοικίας τύπου 252-Α00. 

Το κάθε κτίριο τύπου 252-Α00 αποτελείται από το υπό¬ 
γειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο και περιγράφεται 
ως εξής: 

Πρώτο κτίριο 

Το υπόγειο, όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 


κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, αποθήκη πετρε¬ 
λαίου και τις αποθήκες Α, Β, Γ, και Δ που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο 
και δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση πέντε (5) και έξι (6) όπως 
φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, 
της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτήρες 
γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο (12) στο από Ιούλιο 2001, Α2 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση επτά (7) και οκτώ (8) όπως 
φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, 
της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτήρες 
άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο από Ιούλιο 2001, Α3 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Δεύτερο κτίριο 

Το υπόγειο, όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, αποθήκη πετρε¬ 
λαίου και τις αποθήκες Α, Β, Γ, και Δ που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση εννέα (9) και δέκα (10) όπως 
φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, 
της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτήρες 
γιώτα ένα (II) και γιώτα δύο (12) στο από Ιούλιο 2001, Α2 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση έντεκα (11) και δώδεκα (12) 
όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελε¬ 
τών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρακτή¬ 
ρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο(Α2) στο από Ιούλιο 2001, 
Α3 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Η με αριθμό πέντε (5) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \ΝΖ, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34, 
πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικο¬ 
πέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με το 
κλιμακοστάσιο και με την είσοδο του κτιρίου. Νότια: Με την 
υπ'αριθμ. έξι (6) κατοικία του ισογείου του ιδίου στοίχου 
και ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο 
του κτιρίου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Στην 
κατοικία με αριθμό πέντε (5) αντιστοιχεί αποθήκη στο υπό- 
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γειο με στοιχείο άλφα (Α) εμβαδού σαράντα τριών τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και ογδόντα έξι εκατοστών (43,86 τ.μ.) με 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και εννιακόσια εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (1,978 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννέα και είκοσι τρία 
εκατοστά (9,23 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους 
στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9%ο), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό έξι (6) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,34, 
πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. πέντε (5) 
κατοικία του ισογείου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου 
με το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο του κτιρίου. Ανατο¬ 
λικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με το κλιμακοστάσιο 
και με την είσοδο του κτιρίου. Νότια: Με την υπ' αριθμ. 
εννέα (9) κατοικία του ισογείου, του ιδίου στοίχου και όμο¬ 
ρου κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με 
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Στην κατοικία με αριθμό έξι (6) 
αντιστοιχεί αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο με στοιχείο 
γάμα (Γ) εμβαδού σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και 
ογδόντα έξι εκατοστών (43,86 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα και εννιακόσια εβδο¬ 
μήντα οκτώ χιλιοστά (1,978 %ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εννέα και είκοσι τρία εκατοστά (9,23 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους στο κτίριο εννέα 
χιλιοστά (9%ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό επτά (7) κατοικία που βρίσκεται στον Α' 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,29, 
πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53%ο), 


ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέ¬ 
δου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το 
κλιμακοστάσιο. Νότια: Μετην υπ' αριθμ. οκτώ (8) κατοικία 
του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου και με 
το κλιμακοστάσιο. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό επτά (7) αντιστοιχεί αποθήκη 
στο υπόγειο με στοιχείο βήτα (Β) εμβαδού σαράντα επτά τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (47,61 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 
δύο και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,148 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά 
(10,02 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους στο κτίριο 
εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό οκτώ (8) κατοικία που βρίσκεται στον Α’ 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Ν^, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,29, 
πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. επτά (7) 
κατοικία του Α’ ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου 
και με το κλιμακοστάσιο. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οι¬ 
κοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. Νότια: Με την υπ' αριθμ. 
έντεκα (11) κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και 
όμορου κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό οκτώ (8) αντιστοιχεί αποθήκη 
στο υπόγειο με στοιχείο δέλτα (Δ) σαράντα επτά τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (47,61 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 
δύο και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,148 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά 
(10,02 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους στο κτίριο 
εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό εννέα (9) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Λ/(I, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
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κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,34, 
πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιο¬ 
στά (53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. έξι 
(6) κατοικία του ισογείου του ιδίου στοίχου και όμορου 
κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με 
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με το κλιμακοστάσιο και με 
την είσοδο του κτιρίου. Νότια: Με την υπ' αριθμ. δέκα (10) 
κατοικία του ισογείου του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, 
με το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο του κτιρίου. Δυτικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό εννέα (9) αντιστοιχεί αποθή¬ 
κη στο υπόγειο με στοιχείο άλφα (Α) εμβαδού σαράντα 
τριών τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα έξι εκατοστών 
(43,86 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.1 ένα και εννιακόσια εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(1,979 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννέα 
και είκοσι τρία εκατοστά (9,23 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 
%ο), ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο 
χιλιοστά (2 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο 
χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό δέκα (10) κατοικία που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Λ/(I, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ 1 αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2522, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 
0,34, πάγιες δαπάνες 0,0857, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία 
χιλιοστά (53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. 
εννέα (9) κατοικία του ισογείου, του ιδίου στοίχου και ιδίου 
κτιρίου με το κλιμακοστάσιο και με την είσοδο του κτιρίου. 
Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το κλιμα¬ 
κοστάσιο. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δέκα (10) αντιστοιχεί αποθήκη 
στο υπόγειο με στοιχείο με στοιχείο γάμα (Γ) εμβαδού σα¬ 
ράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα έξι εκατο¬ 
στών (43,86 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ.1 ένα και εννιακόσια εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(1,979 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννέα 
και είκοσι τρία εκατοστά (9,23 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά 
(9 %ο), ψήφους στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9%ο), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο 


χιλιοστά (2 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο 
χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό έντεκα (11) κατοικία που βρίσκεται στον Α' 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \Λ/(I, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 
0,29, πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 
%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλι¬ 
οστά (53%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. οκτώ 
(8) κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και όμορου 
κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με 
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. Νότια: 
Με την υπ' αριθμ. δώδεκα (12) κατοικία του Α' ορόφου, του 
ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου και με το κλιμακοστάσιο. 
Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό έντεκα (11) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο βήτα (Β) εμβαδού σαράντα 
επτά τετραγωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών 
(47,61 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.1 δύο και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,1 48 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο 
εκατοστά (10,02 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους 
στο κτίριο εννέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων 
δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Η με αριθμό δώδεκα (12) κατοικία που βρίσκεται στον Α' 
όροφο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια (τρία 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα, λουτρό και \ΝΖ, έχει 
εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (117,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 πενήντα τρία και 0,004 χιλιοστά 
(53,004 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα επτά και είκοσι έξι εκατοστά (247,26 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα ένα χιλιοστά (241 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2478, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,29, 
πάγιες δαπάνες 0,0719, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά (53 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο πενήντα τρία χιλιοστά 
(53 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ'αριθμ. έντεκα (11) 
κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου 
και με το κλιμακοστάσιο. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. Νότια: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δώδεκα (12) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο δέλτα (Δ) σαράντα επτά τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και εξήντα ενός εκατοστών (47,61 τ.μ.) 
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με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ'αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 δύο 
και εκατό σαράντα οκτώ χιλιοστά (2,148 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά δέκα και δύο εκατοστά (10,02 
τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου εννέα χιλιοστά (9 %ο), ψήφους στο κτίριο εν¬ 
νέα χιλιοστά (9 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο δύο χιλιοστά (2 %ο). 

Γ. ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3): 

Ο Στοίχος τρία (3), εντός του Ο.Τ.1, όπως απεικονίζεται 
στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας, αποτελείται από ένα (1) κτίριο διώροφης τε- 
τρακατοικίας τύπου 251-Α00 και ένα (1) κτίριο διώροφης 
τετρακατοικίας τύπου 251-Α01.Τα κτίρια τύπου 251-Α00 
και 251-Α01 αποτελούνται από το υπόγειο, το ισόγειο και 
τον πρώτο όροφο και περιγράφονται ως εξής: 

Πρώτο κτίριο 

Το υπόγειο, όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, αποθήκη πετρε¬ 
λαίου και τις αποθήκες 1,2,3, και 4 που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση δεκατρία (13) και δεκατέσ¬ 
σερα (14) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, 
Α/8 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεο¬ 
δομικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) και γιώταδύο (12) στο από 
Ιούλιο 2001, Α2 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση δεκαπέντε (15) και δεκάξι 
(16) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδο¬ 
μικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο από 
Ιούλιο 2001, Α3 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Δεύτερο κτίριο 

Το υπόγειο, όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, αποθήκη πετρε¬ 
λαίου και τις αποθήκες 1,2,3, και 4 που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση δεκαεπτά (17) και δεκαοκτώ 
(18) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδο¬ 
μικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) και γιώταδύο (12) στο από 
Ιούλιο 2001, Α2 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση δεκαεννέα (19) και είκοσι 
(20) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδο¬ 
μικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο(Α2) στο από 


Ιούλιο 2001, Α3 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Η με αριθμό δεκατρία (13) κατοικία που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέ¬ 
του επί του Ο.Τ.1 σαράντα και 0,463 χιλιοστά (40,463 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα 
οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (188,75 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,30, 
πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά 
(41 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέ¬ 
δου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με το 
κλιμακοστάσιο, με την είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκατρία (13) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο τρία (3) εμβαδού είκοσι τρι¬ 
ών τετραγωνικών μέτρων και έξι εκατοστών (23,06 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και σαράντα χιλιοστά (1 ,040 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα πέντε εκατοστά (4,85 
τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά 
(6%ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκατέσσερα (14) κατοικία που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ 1 αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα και 0,463 χιλιοστά 
(40,463 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (188,75 
τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
του κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,30, 
πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά 
(41 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο, με 
την είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 
Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με την 
υπ' αριθμ. δεκαεπτά (17) κατοικία του ισογείου, του ιδίου 
στοίχου και όμορου κτιρίου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκατέσσερα (14) αντιστοι¬ 
χεί αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο τέσσερα (4) εμβα¬ 
δού είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων και δεκαοκτώ 
εκατοστών (25,18 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα και εκατόν τριάντα έξι χιλι- 
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οστά (1,136 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
πέντε και τριάντα εκατοστά (5,30 τ.μ.),ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά 
(6 %ο), ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό 
κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο ένα 
χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο ένα 
χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαπέντε (15) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά 
(42,200 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι και ογδόντα έξι εκατοστά (196,86 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(ί ί) 0,25, πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρή¬ 
στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα 
δύο χιλιοστά (42 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42 %ο) και συνορεύει: Βό¬ 
ρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με 
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και με το κλιμακοστάσιο. 
Νότια: Με την υπ' αριθμ. δεκαέξι (16) κατοικία του Α’ 
ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, με το κλι¬ 
μακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Στην κατοικία με αριθμό 
δεκαπέντε (15) αντιστοιχεί αποθήκη στο υπόγειο με στοι¬ 
χείο ένα (1) εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικών μέτρων 
και είκοσι δύο εκατοστών (23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα και σαράντα 
επτά χιλιοστά (1,047 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά τέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (4,88 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά 
(6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαέξι (16) κατοικία που βρίσκεται στον 
Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά 
(42,200 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι και ογδόντα έξι εκατοστά (196,86 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, συντελε¬ 
στή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,25,πάγι¬ 
ες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42 
%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. δεκαπέντε 
(15) κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου 
κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οι¬ 


κοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και 
με το κλιμακοστάσιο. Νότια: Με την υπ' αριθμ. δεκαεννέα 
(19) κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και όμορου 
κτιρίου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκαέξι (16) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο δύο (2) εμβαδού είκοσι τρία 
τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (23,22 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και σαράντα επτά χιλιοστά (1,047 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά 
(4,88 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο 
έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαεπτά (17) κατοικία που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέ¬ 
του επί του Ο.Τ.1 σαράντα και 0,463 χιλιοστά (40,463 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα 
οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (188,75 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρί¬ 
ου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συ¬ 
ντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 
0,30,πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά 
(41 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα 
χιλιοστά (41 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. 
δεκαέξι (16) κατοικία του ισογείου, του ιδίου στοίχου και 
όμορου κτιρίου. Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο, με την 
είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νό¬ 
τια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκαεπτά (17) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο τρία (3) εμβαδού είκοσι τρι¬ 
ών τετραγωνικών μέτρων και έξι εκατοστών (23,06 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και σαράντα χιλιοστά (1,040 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα πέντε εκατοστά (4,85 
τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά 
(6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαοκτώ (18) κατοικία που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα και 0,463 χιλιοστά (40,463 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα 
οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (188,75 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου 
διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους στο 
κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο) συντε¬ 
λεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντελεστή 
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παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ί ί) 0,30, πάγιες 
δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41 %ο), ψή¬ 
φους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα ένα χιλιοστά (41 
%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 
Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακά¬ 
λυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο, με 
την είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκαοκτώ (18) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο τέσσερα (4) εμβαδού είκο¬ 
σι πέντε τετραγωνικών μέτρων και δεκαοκτώ εκατοστών 
(25,18 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.1 ένα και εκατόν τριάντα έξι χιλιοστά (1,136 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα 
εκατοστά (5,30 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο 
κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό δεκαεννέα (19) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά 
(42,200 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (196,85 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25, 
πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά (42 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. δεκαέξι 
(16) κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και όμορου 
κτιρίου. Ανατολικά: Με την υπ' αριθμ. είκοσι (20) κατοικία 
του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, με το 
κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: 
Με ακάλυπτο χώρο. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό δεκαεννέα (19) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο ένα (1) εμβαδού είκοσι τρία 
τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (23,22 τ.μ.) 
με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα 
και σαράντα επτά χιλιοστά (1,047 %ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά 
(4,88 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο 
έξι χιλιοστά (6%ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο 
οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο 
οικοδομικό τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι (20) κατοικία που βρίσκεται στον 
Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά 
(42,200 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (196,85 τ.μ.), 


ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,25, 
πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δαπα¬ 
νών στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα δύο χιλιοστά 
(42 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο σαράντα 
δύο χιλιοστά (42 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυ¬ 
πτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οι¬ 
κοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: 
Με την υπ' αριθμ. δεκαεννέα (19) κατοικία του Α' ορόφου, 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και 
με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Στην κατοικία με αριθμό 
είκοσι (20) αντιστοιχεί αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο 
δύο (2) εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικών μέτρων και 
είκοσι δύο εκατοστών (23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του Ο.Τ.1 ένα και σαράντα επτά 
χιλιοστά (1,047 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά τέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (4,88 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο κτίριο έξι χιλιοστά 
(6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο ένα χιλιοστό (1 %ο). 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 η κοινόχρηστο τεμάχιο 153ε 

Το Ο.Τ.2 ή κοινόχρηστο τεμάχιο 153ε υπό τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ όπως αυτό απεικονίζεται στο από τον Απρί¬ 
λιο 2000 Α/4α Διάγραμμα Κάλυψης Οικισμού «ΠΗΓΑΔΙΑ I 
(ΞΑΝΘΗΣ)», του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της Δ/ 
νσης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής Κατοι¬ 
κίας, εμβαδού δύο χιλιάδων εξήντα εννέα και εβδομήντα 
επτά τετραγωνικών μέτρων (2.069,77 πτ2), συνορεύει: 

Βόρεια επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εβδομήντα πέντε 
και πενήντα εκατοστών (75,50 ιη) με κοινόχρηστο τεμάχιο 
172. 

Ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα οκτώ 
(38,00 ιη) με αγροτικό δρόμο Διανομής και πέραν αυτού 
μετά κοινόχρηστα τεμάχια 185 και 186. 

Νότια επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι έξι και ογδό¬ 
ντα έξι εκατοστών (26,86 ιη) και επί πλευράς Η-0 μήκους 
μέτρων είκοσι πέντε και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (25,24 
ηι) με υφιστάμενο ασφαλτόδρομο. 

Νοτιοδυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τρία και 
ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (3,84 ηι), επί πλευράς Ε-Ζ 
μήκους μέτρων δεκαεπτά και εξήντα δύο εκατοστών (17,62 
ηι) και επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων δέκα και δώδεκα 
εκατοστών (10,12 ηι) με υφιστάμενο ασφαλτόδρομο. 

Δυτικά επί πλευράς Θ-Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και 
έξι εκατοστών (15,06 ηι) με αγροτικό δρόμο Διανομής και 
πέραν αυτού με Ο.Τ.1. 

Περιλαμβάνει συνολικά δύο (2) στοίχους με αριθμούς 4 
και 5 οι οποίοι περιέχουν οκτώ (8) κατοικίες. 

Σημειώνεται ότι λόγω μη εξάντλησης του συντελεστή 
δόμησης στο συγκεκριμένο Ο.Τ., ποσοστό ίσο με ένα χιλι¬ 
οστό (1 %ο) της συνολικής επιφάνειας του Ο.Τ.2 παραμένει 
στην κυριότητα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Α. ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4): 
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Ο Στοίχος τέσσερα (4), εντός του Ο.Τ.2, όπως απεικονί¬ 
ζεται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας, αποτελείται από ένα (1) κτίριο διώροφης τετρα- 
κατοικίας τύπου 251-Α00. 

Τα κτίριο τύπου 251-Α00 αποτελείται από το υπόγειο, το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυ¬ 
σίμων και τις αποθήκες 1,2,3, και 4 που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο 
και δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση είκοσι ένα (21) και είκοσι 
δύο (22) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, 
Α/8 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεο¬ 
δομικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες γιώτα ένα (11) και γιώτα δύο(Ι2) στο από 
Ιούλιο 2001, Α2 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο 
και δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση είκοσι τρία (23) και εί¬ 
κοσι τέσσερα (24) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο 
του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος 
Πολεοδομικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων 
και με τους χαρακτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο(Α2) 
στο από Ιούλιο 2001, Α3 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης 
Εφαρμογής του κτιρίου. 

Η με αριθμό εικοσιένα (21) κατοικία που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν δέκα εννέα και 0,172 χιλιοστά 
(11 9,172 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά (246,66 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30, 
πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά (1 20%ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά 
(120%ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικο¬ 
πέδου. Ανατολικά: Με το κλιμακοστάσιο, με την είσοδο 
του κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με 
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό εικοσιένα (21) αντιστοιχεί 
αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο τρία (3) εμβαδού είκο¬ 
σι τριών τετραγωνικών μέτρων και έξι εκατοστών (23,06 
τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
Ο.Τ.2 τρία και εβδομήντα χιλιοστά (3,070 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε 
εκατοστά (6,35 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 


πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι δύο (22) κατοικία που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν δέκα εννέα και 0,172 χιλιοστά 
(119,172 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά (246,66 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτι¬ 
ρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψήφους 
στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30, 
πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 
%ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι 
χιλιοστά (120 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέ¬ 
δου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με το 
κλιμακοστάσιο, με την είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι δύο (22) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο τέσσερα (4) εμβαδού είκο¬ 
σι πέντε τετραγωνικών μέτρων και δεκαοκτώ εκατοστών 
(25,18 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.2 τρία και τριακόσια σαράντα οκτώ (3,348 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (6,92 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο 
κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι τρία (23) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,287 
χιλιοστά (124,287 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά διακόσια πενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά 
(257,25 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 
%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά 
(249 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,25, πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι τέσσερα 
χιλιοστά (124 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 
εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124 %ο) και συνορεύει: 
Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με την 
υπ' αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) κατοικία του Α' ορόφου, του 
ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο και 
με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο. 
Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι τρία (23) αντιστοιχεί 
αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο ένα (1) εμβαδού είκο¬ 
σι τρία τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών 
(23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου 




Τεύχος Β' 4694/29.12.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


66255 


επί του Ο.Τ.2 τρία και ογδόντα δύο (3,082 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οκτώ 
εκατοστά (6,38 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,287 
χιλιοστά (124,287 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά διακόσια πενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά 
(257,25 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 
%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά 
(249 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,25, πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι τέσσερα 
χιλιοστά (124 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκα¬ 
τόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 
Δυτικά: Με την υπ' αριθμ. είκοσι τρία (23) κατοικία του Α' 
ορόφου, του ιδίου στοίχου και κτιρίου, με το κλιμακοστάσιο 
και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) αντιστοι¬ 
χεί αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο δύο (2) εμβαδού 
είκοσι τρία τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατο¬ 
στών (23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ.2 τρία και ογδόντα δύο (3,082 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οκτώ 
εκατοστά (6,38 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Β. ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο Στοίχος πέντε (5), εντός του Ο.Τ.2, όπως απεικονίζεται 
στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης,του τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων, του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας, αποτελείται από ένα (1) κτίριο διώροφηςτετρα- 
κατοικίας τύπου 251-Α00. 

Τα κτίριο τύπου 251-Α00 αποτελείται από το υπόγειο, το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο και περιγράφεται ως εξής: 

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2001, Α1 
σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής, περιλαμβάνει το 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο, λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυ¬ 
σίμων και τις αποθήκες 1,2,3, και 4 που αντιστοιχούν στις 
τέσσερις κατοικίες του κτιρίου. 

Το ισόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση είκοσι πέντε (25) και είκοσι 
έξι (26) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, 
Α/8 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεο¬ 
δομικών Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με 
τους χαρακτήρες γιώτα ένα (II) και γιώταδύο (12) στο από 


Ιούλιο 2001, Α2 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής 
του κτιρίου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, διάδρομο και 
δύο (2) κατοικίες με αρίθμηση είκοσι επτά (27) και είκοσι 
οκτώ (28) όπως φαίνονται στο από Σεπτέμβριο του 2003, Α/8 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, του τμήματος Πολεοδομικών 
Μελετών, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων και με τους χαρα¬ 
κτήρες άλφα ένα (Α1) και άλφα δύο (Α2) στο από Ιούλιο 2001, 
Α3 σχέδιο κάτοψης της Μελέτης Εφαρμογής του κτιρίου. 

Η με αριθμό είκοσι πέντε (25) κατοικία που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν δέκα εννέα και 0,172 χιλιοστά 
(119,172 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά (246,66 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντε¬ 
λεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30, 
πάγιες δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά 
(120 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέ¬ 
δου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με το 
κλιμακοστάσιο, με την είσοδο του κτιρίου και με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι πέντε (25) αντιστοιχεί 
αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο τρία (3) εμβαδού είκο¬ 
σι τριών τετραγωνικών μέτρων και έξι εκατοστών (23,06 
τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί του 
Ο.Τ.2 τρία και εβδομήντα χιλιοστά (3,070 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε 
εκατοστά (6,35 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι έξι (26) κατοικία που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια (δύο 
υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (89,70 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαι¬ 
ρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν δέκα εννέα και 0,172 χιλιοστά 
(119,172 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δια¬ 
κόσια σαράντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά (246,66 τ.μ.), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του 
κτιρίου διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), ψή¬ 
φους στο κτίριο διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά (239 %ο), 
συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2466, συντελε¬ 
στή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 0,30, πάγιες 
δαπάνες 0,0740, ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο¬ 
δομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 %ο) 
και συνορεύει: Βόρεια: Με το κλιμακοστάσιο, με την είσοδο 
του κτιρίου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο χώρο 
οικοπέδου. Δυτικά:. Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 
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Στην κατοικία με αριθμό είκοσι έξι (26) αντιστοιχεί απο¬ 
θήκη στο υπόγειο με στοιχείο τέσσερα (4) εμβαδού είκο¬ 
σι πέντε τετραγωνικών μέτρων και δεκαοκτώ εκατοστών 
(25,18 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου επί 
του Ο.Τ.2 τρία και τριακόσια σαράντα οκτώ (3,348 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα δύο 
εκατοστά (6,92 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους στο 
κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών 
στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), ψήφους 
στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι επτά (27) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,287 
χιλιοστά (124,287 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά διακόσια πενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά 
(257,25 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων του κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά (249 
%ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά 
(249 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (θί) 0,2534, 
συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας (ίί) 
0,25, πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν είκοσι τέσσερα 
χιλιοστά (124 %ο), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εκα¬ 
τόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124 %ο) και συνορεύει: Βόρεια: 
Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατολικά: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Νότια: Με την υπ' αριθμ. είκοσι οκτώ (28) 
κατοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και ιδίου κτιρίου, 
με το κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 
Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι επτά (27) αντιστοιχεί 
αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο ένα (1) εμβαδού είκο¬ 
σι τρία τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών 
(23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ.2 τρία και ογδόντα δύο (3,082 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οκτώ 
εκατοστά (6,38 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Η με αριθμό είκοσι οκτώ (28) κατοικία που βρίσκεται 
στον Α' όροφο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
(δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι), κουζίνα και λουτρό, έχει 
εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
πέντε εκατοστά (93,55 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 
αδιαιρέτου επί του Ο.Τ. 2 εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,287 
χιλιοστά (124,287 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά διακόσια πενήντα επτά και είκοσι πέντε εκατοστά 
(257,25 τ.μ.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά 
(249 %ο), ψήφους στο κτίριο διακόσια σαράντα εννέα 
χιλιοστά (249 %ο), συντελεστή επιβάρυνσης ιδιοκτησίας 
(θί) 0,2534, συντελεστή παραμένουσας επιβάρυνσης ιδι¬ 
οκτησίας (Η) 0,25, πάγιες δαπάνες 0,0634, ποσοστό κοι¬ 


νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124 %ο), ψήφους στο οικοδομικό 
τετράγωνο εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά (124 %ο) και 
συνορεύει: Βόρεια: Με την υπ' αριθμ. είκοσι επτά (27) κα¬ 
τοικία του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου και κτιρίου, με το 
κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Ανατο¬ 
λικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Νότια: Με ακάλυπτο 
χώρο οικοπέδου. Δυτικά: Με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 

Στην κατοικία με αριθμό είκοσι οκτώ (28) αντιστοιχεί 
αποθήκη στο υπόγειο με στοιχείο δύο (2) εμβαδού είκο¬ 
σι τρία τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών 
(23,22 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου 
επί του Ο.Τ.2 τρία και ογδόντα δύο (3,082 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οκτώ 
εκατοστά (6,38 τ.μ.),ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων του κτιρίου έξι χιλιοστά (6 %ο), ψήφους 
στο κτίριο έξι χιλιοστά (6 %ο), ποσοστό κοινοχρήστων δα¬ 
πανών στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο), 
ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο τρία χιλιοστά (3 %ο). 

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών και των 
αποθηκών που τους αντιστοιχούν, το στοίχο στον οποίο 
ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, τη θέση αυτής και 
τον αριθμό των δωματίων της, το εμβαδόν της κατοικίας 
και της αποθήκης που αντιστοιχεί σε αυτήν, τα ποσοστά 
που αντιστοιχούν στην κατοικία και την αντίστοιχη σ’ αυτή 
αποθήκη σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού 
Τετραγώνου στο οποίο αυτή ευρίσκεται,το ποσοστό συνι- 
διοκτησίας σε ηι2 επί του αυτού ΟικοδομικούΤετραγώνου, 
η χρεούμενη αξία αυτών καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία 
των δικαιούχων. 

2) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπα¬ 
νών κοινοχρήστων χώρων ανά κτίριο. 

3) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δα¬ 
πανών κοινοχρήστων χώρων ανά οικοδομικό τετράγωνο. 

4) Γενικά σχέδια που αφορούν τον οικισμό, όπως ανα¬ 
γράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου αυτού, 
(τοπογραφικό διάγραμμα, σχέδια Αρίθμησης-Κλήρωσης 
Α/8, σχέδιο Γενικής Διάταξης Α/2 α, Ρυμοτομικό Σχέδιο, 
σχέδια κατόψεων υπογείων, ισογείων και ορόφων κ.λπ.). 

Όλα τα ανωτέρω εμπεριέχονται σε φάκελο που έχει κατα¬ 
τεθεί στη Συμβολαιογράφο Ξάνθης Ευαγγελίας Καρατζίνη 
του Αθανασίου και έχει συνταχθεί η με αριθμό 28/1 -12-2017 
πράξη κατάθεσης εγγράφων αυτής. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιο¬ 
κτητών των αυτοτελών κτιρίων που ευρίσκονται στα οικο¬ 
δομικά τετράγωνα Ο.Τ.1 και Ο.Τ.2, ο οποίος καταρτίσθηκε 
δυνάμειτηςαριθμ. 2031 /48/11 -7-2017 αποφάσεωςτου Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. ΦΕΚ2643/Β 728-7-2017 
αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης 
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντί¬ 
γραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγράφει με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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